GENEL 





Bakım Neden Gereklidir? 


Ürünlerin bakımı genellikle üç ayrı program olarak uygulanır: 


- Günlük bakım 
- Peryodik bakım 
- Yıllık Genel bakım 


Günlük Bakım 


Kullanıcının ürününü çalıştırmadan önce günlük olarak yapması gereken kontrol ve temizlik işlemleridir. 
Günlük bakım işlemleri ürünün kullanım kılavuzunda belirtilmiştir. 


Peryodik Bakım 


Ürünün verimli kullanılabilmesi, olası arızaların önlenmesi ve sistemin ömrünün arttırılabilmesi için 
düzenli bakım yapılması gerekir. Urünün üretici firma tarafından önerilen sürelerde uzman servisler 
tarafından düzenli kontrol ve temizlik işlmelerinin yapılmalıdır. 


Yıllık Genel Bakım 


Ürünün yılda bir kez yetkili servis tarafından genel bakımının, ayarlarının yapılması gerekir. 


